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PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 

ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ജി5 - 26/ 2015 / MCH . 


2015 ഏപ്രിൽ 24. 


ദർഘാസുകൾ പൂരിപ്പിച്ച് അയക്കേണ്ട വിലാസം 
സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, തൃശ്ശൂർ. 

ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന തുകയുടെ 
ഒരു ശതമാനം നിര ആദ്യവ്യമായി സുപ്രണ്ടിന്റെ പേരിൽ 
ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി ടെണ്ടറിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

100 - ന്റെ വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാരംഭ ഉടമ്പടി 
വെയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഫോറത്തിന്റെ വില നേരിട്ട് ഓഫീസിൽ 
അട യാ വു ന്ന താ ണ് . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
സമയങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. കാരണം 
കാണിക്കാതെ ദർഘാസ് നീട്ടിവെയ്ക്കുന്നതിനും നിരാകരിക്കു 
ന്നതിനുമുള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശു പ്രതിയിലേക്ക് 
ആ വശ്യമായ താഴെ പറ യു ന്ന ഇനം വിത ര ണം 
ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മൽസര സ്വഭാവമുള്ള 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ഇനവിവരം - മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ (7 m ) 
അളവ് - 22716 Cylinders . 

ദർഘാസ് അയയ്ക്ക് വന്ന കവറി നു പു റത്ത് നമ്പർ 
ജി5- 26/ 15/ MCH. എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില വിൽപന നികുതി 
അടക്കം - 3,600 + ( 14 .5 % ) ടാക്സ് . 

ദർഘാസ് വിൽപന അ വ സാ നിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും -- 10 -6 - 2015, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 15 - 6 - 2015, 11 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 15 - 6 - 2015, 
12 മണി. 

ദർഘാസ് നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി- - 
30 - 11 - 2015 . 


No. G5-26/2015 / MCH . 

- 24th April 2015. 
Competitive tenders invited in sealed covers 
superscribing Tender No. G5 -26/15/ MCH for the supply 
of following items for the use of Medical College 
Hospital, Thrissur . 

Name of Items and Quantity Medical Oxygen 
(7m ) 

22716 Cylinders . 
Cost of tender form : 

- Original - 3, 600 + Tax (14.5 %.) 


Closing date and time of sale of tender form 
10 -6 -2015 , 3 p . m . 

- Last date and time of receipt of tender - 15 -6- 2015, 
11 a . m . 

Opening date and time of tender - 15 -6 - 2015 , 
12 Noon . 

Date up to which rates are to be firm — 30 - 11-2015. 

Tender should be addressed to — Superintendent, 
Medical College Hospital , Thrissur. 

Every tender should be accompanied by an EMD of 
1 % of the cost of tender item along with agreement in 
Kerala Stamp Paper worth - 100 . 

The undersigned reserves the right to accept/reject/ 
postponed any tender without assigning any reasons. 
Further details if any, required can be had from this office 
during office hours in working days . 


No , HDS/ MCH/207/ 2015 . 

16th April 2015. 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of following reagents to HDS Lab of Medical 
College Hospital, Kozhikode. 

Items 
HIV Cards ( Tridot) - 14000 Nos. 
HBS Ag Cards — 15000 Nos. 

Superscription tender No. should be specifically 
noted as HDS/ MCH/ 207/15 dated. 8 - 4- 2015 . 

EMD1 %. 
Price of tender form ( including ST ) - 2,290 . 

Date and time of close of sale of tender forms 
16 -6 - 2015 , 3 p. m . 

Date and time of receipt of tender - 18 - 6 - 2015 , 3 p . m . 

Date and time of opening of tender - 19 -6 - 2015 , 
12 Noon . 

Date up to which rates are to be firms— 31-3- 2016 . 

Address of officers from whom tender froms are to 
be obtained and whom tenders are to be sent — Secretary, 
HDS, MCH , KKD . 


Medical College Hospital, 
Thrissur. 


(Sd.) 
Superintendent. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർഎച്ച്. ഡി.എസ്./ എം. സി. എച്ച്/ 207/2015. 2015 ഏപ്രിൽ 16. 
- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
എച്ച്. ഡി . എസ്. ലാബിലേക്ക് താഴെ പറയുന്നവ സപ്ലെ 
ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത ഫോറ ത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Office of the Hospital 
Development Society , 
Medical College Hospital , 
Kozhikode. 


(Sd.) 
Secretary . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ഇനവിവരം 


നമ്പർ എസ്1 / 2991/ 2015 . 

2015 ഏപ്രിൽ 25 . 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
താഴെ പറ യു ന്ന വ സപ്ലേ ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
കമ ടെണ്ടർ നമ്പരും 

ടെണ്ടർ 
നമ്പർ സാധനങ്ങളുടെ വിവരവും 

ഫോറത്തിന്റെ 
അടങ്കൽ തുകയും 

വില 


എച്ച്. ഐ . വി. കാർഡുകൾ ( ടൈഡോട്ട്) 14000 എണ്ണം. 
എച്ച്. ബി. എസ്. എ . ജി. കാർഡുകൾ- 15000 എണ്ണം. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 

ടെണ്ട ർ അയ യ്ക്കുന്ന കവറി ന് പു റത്ത് നമ്പർ 
എച്ച്. ഡി . എസ്./ എം . സി. എച്ച്./ 207 / 15 എന്ന് വ്യക്ത മായി 
കാണിച്ചിരിക്കണം. 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില 2,290. 

ടെണ്ട ർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 16 - 6 - 2015, 3 മണി. 

ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
18 - 6 - 2015 , 3 മണി. 

ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 19 - 6 - 2015 , 
12 മണി. 

ടെണ്ടർ നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 


1,374 


2 


1, 603 


- 3 


- 1 S1/ 2991/ 15 - ബ്രഷ്ലസ്സ് മൈക്രോമോട്ടോർ - 
- 1 എണ്ണം - 6,00,000 
S1/ 2 9 9 2 | 1 5 - ഡ യ ഗ് ന ാ സ്റ്റി ക് 
ഓഡിയോമീറ്റർ വിത്ത് ഫ്രീ ഫയൽഡ് 
ആന്റ് വി. ആർ. എ . - 1 എണ്ണം 7,00,000 
S1/ 2990 / 15 ടങ്സ്റ്റൺ കാർബൈഡ് 
- ഡിൽ ബിറ്റ്സ് - 3 സെറ്റ് - 1,50,000 
S1/ 2995/ 15 - ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് 
വിത്ത് ബീം സ്പിറ്റർ കാമറ - 1 എണ്ണം - 

- 16,00, 000 
5 S1/ 3045/ 15 - സ്പീറ്റർ ഡിൽ - 1എണ്ണം 

2 ,50,000 


> / 


400 


31 - 3 - 2016. 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തുമായ വിലാസം സെക്രട്ടറി എച്ച്. ഡി. എസ്./ എം . സി. എച്ച്. 
കോഴിക്കോട്. 


2 ,748 


573 


Superscription Tender No. should be specifically noted . 


1,374 


S1/ 2999/ 15 - ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസ് 
മീറ്റർ - 1 എണ്ണം 6,00,000 
S1/2996 / 15 IGO ഹാറ്റ് ആന്റ്റിയൽ ഇയർ 
മെഷർമെന്റ് ഫോർ ചിൽഡൻ - 1 എണ്ണം 
- 13,00,000 


2,233 


ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്നകവറിനുമുകളിൽ നമ്പർ വ്യക്തമായി 
കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


EMD1 %. 

Date and time of close of sale of tender forms — 
8 - 6 - 2015 , 3 p . m . 

Date and time of receipt of tender — 9-6 -2015, 5 p. m . 

Date and time of opening of tender - 10 -6 - 2015 , 
12 Noon . 

Date up to which rates are to be firms— 31- 10 -2015. 

Address of officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent— The 
Superintendent, Medical College Hospital, Calicut. 


നിരതദ്രവ്യം - 


1 %. 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 8 - 6- 2015, 3 മണി. 

ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
9 - 6 - 2015, 5 മണി. 

- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 10 - 6 - 2015 , 
12 മണി. 

ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 31 -10 - 2015. 

ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തുമായ വിലാസം സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, 
കോഴിക്കോട്. 


Medical College Hospital, 
Kozhikode . 


(Sd .) 
Superintendent. 


No. S1/2991/2015. 


20th April 2015. 


Sealed tenders in the prescribed form are invited for 
the supply of the following items to the Department of 
ENT to Medical College Hospital, Kozhikode. 


Sl. 


Tender No . and Name of 
Item with Estimate Cost 


Cost of 
Tender Form 


No . 


1 


S1/2991/15 — Brushless Micromotor 
1 No . - 6, 00,000 


1,374 


SI/2992/ 15 - Diagnostic Audiometer 
with Free Filed and VRA — 1 No. 
- 7,00 , 000 

- 1, 603 
S1/ 2990 /15 — Tungsten Carbide Drill 
Bits - 3 sets . - 1, 50,000 

- 400 
S1/2995/15 -- Operating Microscope 
with Beam Splitter Camera — 1 No. 
- 16,00,000 

2, 748 
S1 / 3045 /15 - - Skeeter Drill - 1 No . 
- 2 ,50,000 

573 
S1/2999 /15 — Diagnostic Impedance 
Meter - 1 No . - 6,00 , 000 

1,374 
S1/2996 / 15 — IGO Hat and Real ear 
Measurement for Children - 1 No. 
- 13,00,000 

2 ,233 


6 


7 


